


BOE-6 


2000 Series 


BOE-11 



COMBINATION WRENCHES 

CHROMIUM PLATED 15° ANGLE 


No. 

Size 

Length 

Std. 

Pkg. 

Pkg. Wt. 
Lbs. 

2012 

%" 

7", 

6 

.87 

2014 

%" 

7Va " 

6 

1.06 

2016 

Vi' 

7 Vs" 

6 

1.25 

2018 

%" 

8" 

6 

1.50 

2020 

%" 

8/2" 

6 

1.68 

2022 

%" 

83/" 

6 

2.12 

2024 

%' 

9" 

6 

2.68 

2026 

%" 

10" 

6 

3.00 

2028 

7s" 

11" 

6 

3.43 

2030 

%" 

12" 

6 

4.37 

2032 

1" 

13" 

6 

5.44 

2034 

1%" 

14" 

3 

3.50 

2036 

l’/s" 

14/2" 

3 

4.00 

2040 

1 Va" 

16" 

3 

5.15 

SETS 

BOE-6 

6-pc. Set, %" to Va" 

1 

1.87 


in Plastic Roll 




BOE-11 

11-pc. Set, Vs" to 1" 

1 

4.62 


in Plastic Roll 




BOE-14 

14-pc. Set, Vs" to 

VA" 

1 

8.75 


in Plastic Roll 





OPEN END WRENCHES 

CHROMIUM PLATED 15° ANGLE 


No. 

Size 

Length 

Std. 

Pkg. 

Pkg. Wt. 

Lbs. 

3008 

Va" x 

4" 

6 

.40 

3012 

% "x 

5" 

6 

.71 

3014 

%''x 1/2" 

6Va" 

6 

.87 

3016 

Vi" x %" 

63/" 

6 

1.06 

3018 

%"x 5 /s " 

7 Vs" 

6 

1.50 

3019 

%"x %* 

7/2" 

6 

1.68 

3020 

5 /s"x 

8 1 /" 

6 

2.37 

3024 

3 A"x 7s" 

93/s" 

6 

3.18 

3025 

% X %" 

93/ 8 " 

6 

3.18 

3030 

%"x r 

ioy 8 " 

6 

4.69 

3034 

1 X 1 7s" 

12" 

6 

7.06 

3040 

1 !4" X 1 

13" 

6 

7.06 

SETS 

OE-6 

6-pc. Set in Plastic Roll, Nos.- 

1 

2.41 


3012, 3016, 3019, 

r 3020, 3024, 




3030 




OE-10 

10-pc. Set in Plastic Roll, Nos. 

1 

3.31 


3008, 3012, 3014, 

. 3016, 3018, 




3019, 3020, 3024, 

r 3025, 3030 







OE-IO 
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BX-8 


BOX WRENCHES 

LONG PATTERn/30 0 OFFSET 
CHROMIUM PLATED 


No. 

Size 

Length 

Std. 

Pkg. 

Pkg. Wt. 

Lbs. 

2212 

%" X %* 

7 / 2 " 

6 

.87 

2214 

Vu“ X 1/2" 

00 

6 

1.06 

2216 

1 / 2 " X %" 

8Va " 

6 

1.25 

2218 

%" X % " 

9" 

6 

1.75 

2220 

%" X %" 

934" 

6 

2.09 

2224 

W X Vs" 

12/2" 

6 

3.37 

2226 

%" x Vs" 

12*4" 

6 

3.50 

2230 

%"xl" 

141 / 2 " 

6 

4.00 

SETS 

BX-6 

6-pc. Set in Plastic Roll, Nos. 
2212, 2216, 2220, 2224, 2226, 
2230 

1 

2.51 

BX-8 

8-pc. Set in Plastic Roll, Nos. 
2212 to 2230 

1 

3.00 




THORSEN MANUFACTURING CO. 5321 Horton Street Oakland 8, California 


Fine Mechanics Hand Tools Since 1926 



































































